116. Dampfdruck und Zusammensetzung des Dampfes usw. Hieraus wird mit GL 4 und 5
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Daraus geht hervpr, daB im allgemeinen gd und gfl9 die Gewichts-anteile des gelosfcen Stoffes im Dampfraum uncl im Fliissigkeitsraum ganz verschieden sind.
Fiir eine wasserige Ammonialdosung von 100° wird mit a = 91    ¥__19
m = 17,   * = 1,   ^ = 10333,  ^=1000 nach Gl. 8
fur     gfl=   0,01          0,05          0,10          0,15
„  flr,,/0/7= 12,07          8,33          6,06          472
gd=  0,121         0,416         0,606         0,708.
Der Anteil des Ammoniaks im Dampf ist also besonders bei den schwaehen Losungen em groBes Vielfaches seines Anteils in der Fliissigkeit.
Tragt man nach Fig. 221 die Werte gd als Ordinaten zu den Werten gf^ als Abszissen auf, so wurde man bei Gleichheit von a, und gfl die Gerade OA erhalten; in Wirklichkeit ergibt sich fiir die Ammoniaklosung die Kurve OB A, deren Verlauf jedoch von B ab nicht mehr nach Gl. 8 berechen-bar ist, weil starkere als etwa 15 prozentige Losungen nicht mehr . 0,6 als verdunnte gelten konnen. | Die Losung wird jedoch wieder *§ zur verdiinnten, wenn der Ammo: niakgehalt sehr groB wird. Von etwa gfi== 0,85 an liegt dann eine verdunnte Losung von Wasser in Ammoniak vor, und wenn auch fiir diesen Fall a bekannt ware, so konnte von A riickwarts das Verhaltnis der Wassergehalte in
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Fig. 221.
der Fliissigkeit und im Dampf nach Gl. 8 berechnet werden. In dieser Weise kann man sich fiir eine beliebige Mischung, ausgehend von dem uberwiegenden Anteil des einen oder des anderen Stoffes in der Fliissigkeit, den Verlauf der Kurve OA von 0 und A ein Stiick weit berechnet denken. Ausfiihrbar ist die Berechnung nur, wenn die beiden Absorptionskoeffizienten bekannt sind, was meist nicht der Fall ist.
Fig. 221 gilt fiir gleiche Temperatur der verschieden starken Mischungen. Eine ahnliche Darstellung kann man fiir gleichen Ge-samtdruck (z. B. 1 at) anwenden. Dann ist aber die Siedetempe-ratur fur die verschiedenen Mischungen verschieden. Hieriiber vgL die nachsten Abschnitte.n-schaften der idealen Gase. Konnen die Mischungsbestandteile in
